08-07 ,_onsdag , Stockholm  (TT),  ej  i 
TT:s  arkiv. 

Löjtnant  Lennart  Neckraap  i försvars- 
stabens luftförsvarsavdelning  såg  nat- 
ten till  onsdagen  på  en  plats  i mel- 
lansverige  ett  koncentrerat  eldklot, 
följt  av  en  klart  lysande  gul  låga. 
Eldklotet  gick  fram  på  en  höjd  av 
mellan  500  och  1000  meter.  Farten  var 
oerhört  stor  och  kursen  var  sydlig. 

Han  förklarar  sig  alldeles  säker  på  att 
det  inte  kunde  röra  sig  om  någon  meteor. 


